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Dr. FELIKS LESIEGA! 


przemysłowiec 


przeżywszy lat 35, zmarł nagle w piątek dnia 15-go sierpnia 1924 roku. 


Wyprowadzenie zwłok ze cmentarza rakowickiego na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w ponie- 
działek dnia 18-go b. m. o godzinie 4-tej po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana rodzina 
zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Znarłego i Znajomych. 


Zakład pogrzebowy Concordia" Jana Woloegó Kraków, plac Szczepański 2 


